
PHILIPS RADIO • Modd. BI 700 A e DI 700 A - A raodulazione d'ampirzza c di freqnenza. Valvole: Bi = KCH41, convert. AM; B2 = EAF42, amplif. 
MF e riv. AM; B3 «■ EF40, amplificatricc tension* BF; B4 = EAF42 invertitrice di faae; B5 e B6 =■ EL41 finali. Le valvole BIO, Bll, B12, B13, B14 e B15 

appartengono al ricevitore FM. 














































